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die Warmemengen, die unter konstantem Volumen dem kg Verbrennungs-produkte bzw. dem kg Luft zuzufiihren bzw. zu entziehen waren, um die ent-sprechenden Temperaturanderungen herbeizufiihren, die in Wirklichkeit durch a^diabatische Abgabe bzw. Aufnahme von Arbeit entstehen. Sie konnen, sobald ciie Temperaturen TQ, T1} T», T3 bekannt sind, aus dem Warmediagramm Tafel I (fur 1 cbm 0° 760) abgemessen werden. Die Arbeit L ist alsdann berechenbar.
Die wahrend der Verbrennung (cd) eintretende Temperatursteigerung 3T!2 — 2i ist von der Warmemenge abhangig, die durch Verbrennung von Brenn-ol mit 1 kg Luft frei wird. Nun sind zur vollstandigen Verbrennung von 1 kg Petroleum (und Destilla- 30\ ten) nach Abschn. 9 theoretisch 14,5 kg Luft erforderlich, tatsach-lich. aber, bei 25 v. H. Luftiiber- io\ sehufi, mindestens 14,5-1,25 = 18,2 kg. Es konnen also prak-tisch mit 1 kg Luft nicht mehr als
20-
Fig. 62. Diese   Petroleummenge  kann eine
1/18,2 kg  Petroleum  verbrannt  werden. W"armemenge von rund
!}««-«, c-
entwickeln. So groB, oder-bei groBerem LuftiiberschuB beliebig kleiner, kann die bei der Verbrennung unter konstantem Druck zugefuhrte Warme Qp sein. Die Temperatursteigerung T2 — T^ folgt hiermit aus
QP = cPnr (Ta-Tj; sie wird am besten durch Abmessen aus Tafel I bestimmt (vgl. Abschn. 15 a).
Der absolute Arbeitswert dieser Warme ist £0 = 427 Qp mkg.   Der thermi-sche Wirkungsgrad des Diesel-Prozesses wird hiernach
L
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oder
Werden alle GroBen auf 1 cbm (0°, 760 mm) bezogen, so ist der Faktor J& Im Zahler durch y0R zu ersetzen,
Die adiabatischen Temperaturanderungen T± — TQ und T% — jP3 konnen l>ei veranderlicher spez. Warme nach Abschn. 26 oder aus Tafel I und II ermittelt werden.
Zur Gewinnung eines vorlaufigen t)berblicks konnen die spez. Warmen cv und cp unveranderlich angenommen werden. Dann wird
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(nach Abschn. 22) wird hieraus
427linderinhaltes.    Fiir 1 cbm Inhalt   (0°, 760 mm) ware dageaen
